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HP inteligentas parvaldibas risinajums nodrosina standarta risinajumus 
galddatoru, darbstaciju un piezlmjdatoru parvaldlbai un kontrolei 
tlkla vide. 1995. gada kompanija HP saka datoru parvaldfbu, ieviesot 
nozare pirmos pilnlba parvaldamos galddatorus. HP pieder parvaldibas 
tehnologijas patents. Kops ta laika kompanija HP saja nozare 
ir ieguldTjusi lielu darbu, lai izstradatu standartus un infrastrukturu, 
kas nepieciesama efektlvai galddatoru, darbstaciju un piezlmjdatoru 
ieviesanai, konfiguresanai un parvaldlbai. HP ciesi sadarbojas 
ar nozares labakajiem parvaldibas programmaturu risinajumu 
izstradatajiem, lai nodrosinatu inteligentas parvaldibas risinajuma 
un so produktu saderTbu. Inteligentas parvaldibas risinajumam 
ir nozlmlga loma musu visparejo uzdevumu Tstenosana - nodrosinat 
lietotajiem datoru dzlves cikla risinajumus, kas tiem palldzetu 
cetros datora dzlves cikla posmos - planosanas, ieviesanas, 
parvaldibas un parejas posma. 

Galvenas galddatora parvaldibas funkcijas un lldzekli: 

■ Sakotneja konfiguracija un ieviesana 

■ Attala sistemas instalesana 

■ Programmaturas jauninasana un parvaldlba 

■ Parrakstama ROM 

■ Datu izsekosana un droslba 

■ Pazinosana par kludam un atkopsana 

Sakotneja konfiguracija un ieviesana 

Dators ir aprikots ar sakotneji instaletu sistemas programmaturas attelu. 
Pec Tsa programmaturas "atpakosanas" procesa dators ir gatavs lietosanai. 
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Iespejams, jus velesities aizstat sakotneji instaleto programmaturas 
attelu ar pielagotu sistemas un lietojumprogrammu kopu. Pielagotu 
programmaturas attelu var ieviest vairakos veidos. Tie ir: 

■ pec sakotneji instaletas programmaturas attela atpakosanas, 
instalejot papildu lietojumprogrammas; 

■ izmantojot programmaturas ieviesanas rlkus, piemeram, Altiris 
Deployment Solution™, lai aizstatu sakotneji instaleto 
programmaturu ar pielagotu programmaturas attelu; 

■ klonejot diskus, lai viena cieta diska saturu parkopetu cita cietaja diska. 

Labaka ieviesanas metode ir atkarlga no informaciju tehnologiju vides 
un procesiem. Web vietas HP Lifecycle Solutions sadala PC Deployment 
(http:/ / whp-sp-orig.extweb.hp.com/ country/ us/ en/ solutions.html) 
ir sniegta informacija par labakajam programmaturas ieviesanas metodem. 

Kompaktdisks Restore Plus!, uzstadisana no lasamatminas un ACPI 
aparatura palldz sistemas programmaturas atkopsana, konfiguracijas 
parvaldiba, problemu noversana un energijas parvaldlba. 
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Attala sistemas instalesana 

Attalas sistemas instalesanas lidzeklis, initialize] ot lldzekli Preboot 
Execution Environment (PXE), lauj iestatlt sistemu, izmantojot 
programmaturu unkonfiguracijas informaciju, kas novietota tlkla serverT. 
Attalas sistemas instalesanas lidzeklis parasti tiek izmantots ka sistemas 
uzstadlsanas un konfiguresanas nks, lai veiktu sadus uzdevumus: 

■ cieta diska formatesanu; 

■ programmaturas attela ieviesanu viena vai vairakos datoros; 

■ attalu sistemas BIOS jauninasanu parrakstamaja ROM ("Remote 
ROM Flash", 7. 1pp.); 

■ sistemas BIOS iestatljumu konfiguresanu. 

Lai startetu attalas sistemas instalesanas lldzekli, nospiediet 
taustinu F12, kad ekrana arHP logotipu labaja apakseja stun tiek 
paradTts pazinojums F12 = Network Service Boot (tlkla pakalpojuma 
saknesana). Lai turpinatu darbTbu, izpildiet ekrana redzamos 
noradljumus. Nokluseta saknesanas secfba ir BIOS konfiguracijas 
iestatljums, kuru var mainlt, lai iestatTtu PXE saknesanu. 

Kompaniju HP un Altiris sadarblbas rezultata ir izstradati nki, 
kas atvieglo un paatrina uznemumu datoru ieviesanu un parvaldTbu, 
samazinot kopejas izmaksas, tadejadi HP datori ir kluvusi par 
vislabak parvaldamajiem klientdatoriem uznemejdarblbas vide. 

Programmaturas jauninasana un parvaldiba 

HP nodrosina vairakus rlkus galddatoru un darbstaciju programmaturas 
jauninasanai un parvaldlbai - programmaturu HP Client Manager, 
Altiris Client Management Solutions, System Software Manager, 
Proactive Change Notification un Subscriber's Choice. 
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Programmatura HP Client Manager 

Programmatura HP Client Manager (HP CMS) palldz HP klientiem 
parvaldTt vinu klientdatoru aparaturu, izmantojot sadus lldzeklus: 

■ detalizetus aparaturas sarakstu skatus datu parvaldlbai; 

■ datora darbspeju parraudzlbu un diagnostiku; 

■ proaktlvu pazinosanu par aparaturas vides izmainam; 

■ no tTkla Web pieejamas uznemumam nozTmigas informacijas 
pazinosanu, piemeram, ar iericu parkarsanu un atminas 
problemam saistTti bridinajumi; 

■ attalu sistemas programmaturas, piemeram, iencu draiveru 
un BIOS lasamatminas, jauninasanu; 

■ attalu saknesanas secibas mainu. 

■ sistemas BIOS iestaffjumu konfiguresanu. 

Lai iegutu plasaku informaciju par programmaturu HP Client Manager, 
apmeklejiet http:/ / www. h p.com/ go/ i m . 

Altiris Client Management Solutions 

Uznemumu HP un Altiris sadarblbas rezultata ir tapusi visaptverosi 
integreti sistemu parvaldTbas risinajumi, kas palldz samazinat HP klientdatom 
izmaksas. Kopa ar programmaturu HP Client Manager var izmantot papildu 
risinajumus Altiris Client Management Solutions, kas ietver: 

■ Inventara un datu parvaldlbu: 

□ programmaturas licences atbilstTbu; 

□ datoru izsekosanu un zinosanu; 

□ nomas llgumu, kura noteikta datu izsekosana. 

■ Ieviesanu un migresanu: 

□ Microsoft Windows XP Professional vai Home Edition 
migresanu; 

□ sistemas ieviesanu; 

□ lietotaju migresanu. 
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■ PalTdzTbas dienestu un problemu risinasanu: 

□ palTdzTbas dienesta pazinojumu parvaldTbu; 

□ attalu problemu noversanu; 

□ attalu problemu risinasanu; 

■ Programmaturas un darbTbu parvaldTbu: 

□ nepartrauktu galddatoru parvaldTbu; 

□ HP sistemas programmaturas ieviesanu; 

□ lietojumprogrammu pasatjaunosanos. 

Plasaku informaciju un noradljumus, ka lejupieladet pilnas 
funkcionalitates Altiris risinajumu 30 dienu iepazTsanas versiju, 
varat iegut http://h 1 8000.wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html#deploy 

Atseviskiem galddatoru un piezTmjdatoru modeliem ka dala no rupn 

ieladeta attela ir ieklauts Altiris parvaldTbas agents. Sis agents nodro_ _ 

sakarus ar risinajumu Altiris Development Solution, kurs lauj veiKf^ 

aparaturas ieviesanu vai lietotaju migresanu uz jaunu operetajsist 

izmantoiot vienkarsi lietoiamus vednus. Altiris risinajumi pieda _ 

emu 

viegli lietojamas programmaturas izvietosanas iespejas. Lietojot _ 
tas kopa ar utilTtu System Software Manager vai programmaturu 
HP Client Manager, administratori var an jauninat BIOS lasamatmi 
un iericu draiveru programmaturu no galvenas pults. nu 

Lai iegutu plasaku informaciju, apmeklejiet 
http:/ / www.hp.com/ go/EasyDeploy. 



System Software Manager 

System Software Manager (SSM) ir utillta, kas lauj jauninat sistemas 
programmaturu vienlaicTgi vairakas sistemas. Veicot klientdatoru 
sistemas jauninasanu, SSM nosaka gan aparaturas, gan programmat 
versiju, pec tam jaunina atbilstoso programmaturu no centrala _ 
repozitorija, kas tiek saukts an par failu kratuvi. SSM atbalstTtas 
draiveru versijas ir noradTtas ar Tpasu ikonu programmaturas 
un draiveru lejupielades Web vieta un atbalsta programmaturas 
kompaktdiska Support Software. Lai lejupieladetu so utilTtu vai 
iegutu plasaku informaciju par SSM, apmeklejiet 
http:/ / www.hp.com/ go/ ssm. 
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Proactive Change Notification 

Programma Proactive Change Notification lieto Web vietu 
Subscriber's Choice, lai proaktlvi un automatiski: 

■ lldz pat 60 dienas ieprieks nosutltu Proactive Change Notification 
(PCN) e-pasta zinojumu par aparaturas un programmaturas 
izmainam lielakajai dalai komercialo datoru un serveru; 

■ nosutltu e-pasta zinojumu, kura ietverti informatlvie materiali 
Customer Bulletins, Customer Advisories, Customer Notes, 
Security Bulletins un ar draiveru problemam saistlti bridinajumi 
lielakajai dalai komercialo datoru un serveru. 

Izveidojiet pielagotu profilu, lai nodrosinatu tikai noteiktai IT videi 
atbilstosas informacijas sanemsanu. Lai iegutu plasaku informaciju 
par programmu Proactive Change Notification un izveidotu pielagotu 
profilu, apmeklejiet http://www.hp.com/go/pcn. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice ir klientiem paredzets HP pakalpojums. 
Atbilstosi lietotaja izveidotajam profilam HP nosuta individualus 
padomus par produktiem, informaciju par lidzekliem un/vai draiveru 
un atbalsta brldinajumus/pazinojumus. Izmantojot Subscriber's 
Choice Driver un Support Alerts/Notifications, tiek nosutTti e-pasta 
zinojumi, lai informetu par iespeju parskatlt un izgut sava profila 
aboneto informaciju. Lai uzzinatu vairak par pakalpojumu Subscriber's 
Choice un izveidotu pielagotu profilu, apmeklejiet 
http://www.hp.com/go/ pen. 
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Parrakstama ROM 

Datora komplektacija ieklauta programmejama parrakstama ROM (tikai 
lasama atmina). Utillta Computer Setup (F10) izveidojot supervizora 
paroli, lasamatminu var aizsargat pret netTsu jauninasanu vai parrakstTsanu. 
Ta ir nepieciesama, lai nodrosinatu datora darblbas integritati. 

Ja velaties jauninat lasamatminu, varat: 

■ pasufft HP jauninatu ROMPaq disketi; 

■ lejupieladet jaunakos ROMPaq attelus no HP draiveru un atbalsta 
lapas: http:/ / www.hp.com/ support/files. 

AUZMANIBU! Lai gutu maksimalu ROM aizsardzTbu, izveidojiet supervizora 
paroli. Supervizora parole novers nesankcionetu ROM jauninasanu. UtilTta 
System Software Manager jauj sistemas administratoram iestatTt Supervizora 
paroli viena vai vairakos datoros vienlaidgi. Lai iegutu plasaku informaciju, 
apmekle|iet http://www.hp.com/ go/ ssm. 



Remote ROM Flash 

UtilTta Remote ROM Flash lauj sistemas administratoram drosi jauninat 
attalu HP datoru lasamatminu tiesi no centralizetas tTkla vadlbas pults. 
Ta ka sistemas administrators var veikt so uzdevumu attali vairakos 
datoros un personalajos datoros, tTkla pastavlgi tiek veikta HP datoru 
ROM attelu ieviesana un tos var efektlvak parvaldlt. Sadi tiek panakta 
arl augstaka produktivitate un samazinatas kopejas izmaksas. 



Lai izmantotu prieksrocibas, datoram jabut pieslegtam pie stravas 
un ieslegtam, izmantojot Remote Wakeup. 



Plasaku informaciju par Remote ROM Flashs skatiet sadala HP 
Client Manager Software vai System Software Manager, apmeklejot 
http://hl 8000. www 1 .hp.com/im/ prodinfo.html. 
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HPQ Flash 

UtilTta HPQFlash tiek lietota, lai lokali jauninatu vai atjaunotu atsevisku 
datoru sistemas lasamatminu, izmantojot operetajsistemu Windows. 

Lai iegutu plasaku informaciju par utilTtu HPQFlash, apmeklejiet 
http://www.hp.com/support/files un pec uzaicinajuma ievadiet 
datora nosaukumu. 

FailSafe saknesanas bloka ROM 

FailSafe saknesanas bloka ROM lauj atkopt sistemu parrakstamas 
ROM klumes gadljuma (maz iespejams), piemeram, ja ROM 
jauninasanas laika tiek partraukta stravas padeve. Saknesanas bloks 
ir pret parrakstlsanu aizsargata lasamatminas dala, kas mekle derigu 
parrakstamu sistemas ROM, kad sistemai ir pieslegta strava. 

■ Ja sistemas ROM ir derlga, sistema tiek starteta ka parasti. 

■ Ja sistemas ROM neatbilst denguma parbaudes praslbam, FailSafe 
saknesanas bloka ROM atbalsta sistemas startesanu no ROMPaq 
disketes, kas programme sistemas ROM ar derigu attelu. 



Dazi modeli nodrosina an atkopsanu no kompaktdiska ROMPaq. 



Kad saknesanas bloks atklaj nedeffgu sistemas ROM, sistemas stravas 
indikators mirgo 8 reizes (vienreiz sekunde), pec tam ieturot 2 sekunzu 
pauzi. Ir dzirdami an 8 seclgi plkstieni. Ekrana tiek paradlts saknesanas 
bloka atkopsanas rezima pazinojums (daziem modeliem). 



Astonu skanas signalu cikls tiek atkartots piecas reizes un tad 
signalizacija ar skanu tiek partraukta; bet indikators turpina mirgot, 
kamer problema netiek noversta. 



Lai atkoptu sistemu pec tas ieiesanas saknesanas bloka atkopsanas 
rezima, veiciet sadas darblbas: 

1 . Ja diskesu vai kompaktdisku diskdzinl ir artieclgi diskete vai 
kompaktdisks, iznemiet tos un partrauciet stravas padevi. 

2. Ievietojiet diskesu diskdzinl ROMPaq disketi vai, ja sim datoram 
ir iespejams, ROMPaq kompaktdisku tam paredzetaja diskdzinl. 
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3. Iesledziet datoru. 

Ja dators neatrod ROMPaq disked vai ROMPaq kompaktidsku, 
tiek paradTts uzaicinajums ievietot kadu no tiem un restarted datoru. 

Ja ir izveidota supervizora parole, tiek iedegts indikators Caps Lock 
un paradits uzaicinajums ievadit paroli. 

4. levadiet supervizora paroli. 

Ja sistema tiek veiksmlgi starteta no disketes un ROM tiek 
parprogrammeta, tiek iedegti visi trls tastaturas indikatori. 
Par veiksmTgu darbTbu izpildi norada arikapjosu signalu secTba. 

5. Iznemiet disketi vai kompaktdisku un izsledziet datoru. 

6. Iesledziet datoru no jauna, lai to restartetu. 

Saja tabula noradftas dazadas tastaturas indikatoru kombinacijas, 
ko izmanto saknesanas bloka ROM (ja datoram ir pievienota PS/2 
tastatura), ka an sniegti paskaidrojumi par katras kombinacijas 
nozTmi un darbTbu. 



Saknesanas bloka ROM lietotas tastaturas indikatoru kombinacijas 


Rezims 
FailSafe Boot 
Block 


Tastaturas 
indikatora 
krasa 


Tastaturas 
indikatora 
darblba 


Stavoklis/pazinojums 


Num Lock 


Zaja 


Deg 


ROMPaq diskete vai ROMPaq 
kompaktdisks nav ievietots, ir bojats 
vai diskdzinis nav gatavs darbam. 


Caps Lock 


Zaja 


Deg 


levadiet paroli. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zaja 


Mirgo pec 
kartas - N, C, SL 


Tastatura ir slegta tlkla rezTmd. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Zaja 


Deg 


Saknesanas bloka ROM ir sekmTgi 
parrakstTta. Izsledziet datoru, pec 
tarn iesledziet, lai veiktu atkartotu 
sdknesanu. 


USB tastaturu 


diagnostikas indikatori nemirgo. 





Galddatora parvaldibas rokasgramata 



www.hp.com 



9 



Galddatora parvaldTbas rokasgramata 



lestatijumu replicesana 

Lai kadu iestatljumu konfiguraciju replicetu vai kopetu cita ta 
pasa modela datora, HP izveidojusi programmaturas utilltu System 
Software Manager, kura darbojas operetajsistema Windows un kuru 
var lejupieladet Web vieta http://www.hp.com/go/ssm, ka arl 
sistemai DOS domatu programmaturu - utilltu CMOS Save/Load, 
kuru var lejupieladet Web vieta http://www.hp.com/support/files. 
Pec pieteiksanas Web vieta HP Support Web atbilstosaja uzvedne 
ievadiet sava datora nosaukumu. 

Saknesanas ierices izveide 

Atbalstlts USB zibatminas datu nesejs 

AtbalstTtajas iences, piemeram, atslegai HP Drive Key, ir sakotneji 
instalets attels, lai atvieglotu to parveidi par saknesanas iencem. Ja 
izmantotajam USB zibatminas datu nesejam nav si attela, veiciet saja 
nodala talak noradltas darblbas (sk. "NeatbalstTts USB zibatminas 
datu nesejs", 13. 1pp.). 

AUZMANIBU! Ne visus datorus var saknet no USB zibatminas datu 
neseja. Ja utilTtas Computer Setup (F 1 0) noklusetaja saknesanas seclbas 
saraksta USB ierTce ir noradTta pirms cieta diska, datoru var saknet no 
USB zibatminas datu neseja. Preteja gadTjuma jalieto saknesanas diskete. 



Lai izveidotu saknesanas USB zibatminas datu neseju, nepieciesams: 

■ HP dx5150 serijas biznesa galddators - mikrotorna, maza 
formfaktora vai tieva torna izpildljuma. 

AtkarTba no BIOS turpmak sistemas, iespejams, 
atbalstTs saknesanu no USB zibatminas datu neseja. 

■ 256 MB HP Drive Key II kratuves modulis. 

■ DOS saknesanas diskete, kura ieklautas programmas FDISK 
un SYS. Ja programma SYS nav pieejama, var lietot programmu 
FORMAT, tacu tada gadTjuma tiks zaudeti visi USB zibatminas 
datu neseja faili. 

1. Izsledziet datoru. 

2. Ievietojiet USB zibatminas datu neseju kada no datora USB portiem 
un nonemiet visas parejas USB atminas ierices, iznemot USB 
diskesu diskdzinus. 
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3. Ievietojiet diskesu diskdzim saknesanas DOS disketi, kura ietvertas 
programmas FDISK.COM un SYS.COM vai F0RMAT.COM, pec 
tam iesledziet datoru, lai veiktu saknesanu uz DOS disketi. 

4. Palaidiet programmu FDISK no uzvednes A:\, ievadot FDISK 
un nospiezot taustinu Enter. Ja tiek paradlts uzaicinajums, 
noklikskiniet uz Yes (Y), lai iespejotu ietilpTgu disku atbalstu. 

5. Ievadiet Choice [5], lai paradftu sistema esosos diskdzinus. 
USB zibatminas datu nesejs bus tas diskdzinis, kura lielums 
lldzinas kadam no saraksta noradTtajiem diskdziniem. Parasti tas 
ir pedejais saraksta diskdzinis. Pierakstiet diskdzina burtu. 

USB zibatminas datu neseja diskdzinis: 

AUZMANIBU! Ja diskdzinis neatbilst USB zibatminas datu nesejam, neturpiniet 
darbtbas. Preteja gadTjuma varat zaudet datus. Parbaudiet, vai kada no USB 
portiem nav papildu atminas iences. Ja atrodiet atminas iences, nonemiet tas, 
velreiz saknejiet datoru un turpiniet darblbas no 4. soja. Ja iences netiek atrastas, 
iespejams, sistema neatbalsta USB zibatminas datu neseju vai USB zibatminas 
datu nesejs ir bojats. NETURPINIET USB zibatminas datu neseja parveidosanu 
par saknesanas ienci. 



6. Izejiet no programmas FDISK, nospiezot taustinu Esc, tadejadi 
atgriezoties uzvedne A:\. 

7. Ja DOS saknesanas diskete ietverta programma SYS.COM, 
parejiet uz 8. soli. Preteja gadTjuma parejiet uz 9. soli. 

8. Uzvedne A:\ ievadiet SYS x:, x vieta noradot ieprieks pierakstTto 
burtu. 



UZMANIBU! Ievadiet USB zibatminas datu nesejam atbilstoso diska burtu. 

Kad sistemas faili ir parsutTti, programma SYS atgriezas uzvedne 
A:\. Parejiet uz 13. soli. 

9. USB zibatminas datu neseja failus, kurus velaties paturet, 
iekopejiet cita diska (piemeram, sistemas iekseja cieta diska) 
pagaidu direktorija. 
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10. Uzvedne A:\ ievadiet FORMAT /S X:, X vieta noradot ieprieks 
pierakstlto burtu. 

UZMANIBU! Ievadiet USB zibatm inas datu nesejam atbilstoso diska burtu. 

Programma FOPvMAT parada vienu vai vairakus bridinajumus un 
ikreiz vaica, vai velaties turpinat. Katru reizi ievadiet Y. Programma 
FOPvMAT veic USB zibatminas datu neseja formatesanu, pievieno 
sistemas failus un prasa noradlt sejuma etiketi. 

11. Nospiediet taustinu Enter, ja nevelaties ievadlt etiketi, 
vai ievadiet to, ja velaties. 

12. Kopejiet 9. soli saglabatos failus atpakal USB zibatminas 
datu neseja. 

13. Iznemiet disketi un no jauna saknejiet datoru. Dators veiks 
saknesanu uz USB zibatminas datu neseju ka uz C disku. 



Nokluseta saknesanas seciba dazadiem datoriem atskiras, un to var 
mainlt, izmantojot utilltu Computer Setup (F10). 

Ja izmantojat Windows 9x DOS versiju, tiek paradTts ekrans ar Windows 
logotipu. Ja nevelaties, lai sis ekrans tiktu radlts, USB zibatminas datu 
neseja saknes direktorijam pievienojiet nulles lieluma failu LOGO.SYS. 
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Neatbalstits USB zibatminas datu nesejs 

AUZMANIBU! Ne visus datorus var saknet no USB zibatminas datu neseja. 
Ja utilTtas Computer Setup (F 1 0) noklusetaja saknesanas seabas saraksta USB 
ierice ir noradlta pirms cieta diska, datoru var saknet no USB zibatminas datu 
neseja. Preteja gadTjuma jalieto saknesanas diskete. 



Lai izveidotu saknesanas USB zibatminas datu neseju, nepieciesams: 

■ HP dx5150 serijas biznesa galddators - mikrotorna, maza 
formfaktora vai tieva torna izpildljuma. 

Atkariba no BIOS turpmak sistemas, iespejams, 
atbalstls saknesanu no USB zibatminas datu neseja. 

■ DOS saknesanas diskete, kura ieklautas programmas FDISK un 
SYS. Ja programma SYS nav pieejama, var lietot programmu 
FORMAT, tacu tada gadTjuma tiks zaudeti visi USB zibatminas 
datu neseja faili. 

1. Ja sistema ir PCI kartes, kuram pievienoti SCSI, ATA RAID vai 
SATA diskdzini, izsledziet datoru un atvienojiet stravas vadu. 

UZMANIBU! Stravas kabelim JABUT atvienotam. 

2. Nonemiet datora parsegu un iznemiet PCI kartes. 

3. Ievietojiet USB zibatminas datu neseju kada no datora USB 
portiem un nonemiet visas parejas USB atminas ierlces, iznemot 
USB diskesu diskdzinus. Uzlieciet datora parsegu. 

4. Pievienojiet stravas kabeli un iesledziet datoru. 

5. TiklTdz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lTdz tiek atverta utilTta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests istaja bndi, utihtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F1 0. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradlts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) - ignorejiet to. 
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6. Atveriet Integrated Peripherals (Integretas periferijas ierlces) > 
South OnChip IDE Device (Dienvidu mikroshemas IDE ierice), 
lai atspejotu PATA kontrolleri, un atveriet Integrated 
Peripherals > South OnChip PCI Device (Dienvidu 
mikroshemas PCI ierice), lai atspejotu SATA kontrolleri. Izejiet 
no iestatljumiem, apstiprinot izmainas. 

7. Ievietojiet diskesu diskdzinT saknesanas DOS disketi, kura ietvertas 
programmas FDISK.COM un SYS.COM vai F0RMAT.COM, pec 
tarn iesledziet datoru, lai veiktu saknesanu uz DOS disketi. 

8. Palaidiet programmu FDISK un izdzesiet esosos USB zibatminas 
datu neseja nodalljumus. Izveidojiet jaunu nodalljumu un atzlmejiet 
to ka aktlvu. Izejiet no programmas FDISK, nospiezot taustinu Esc. 

9. Ja, izejot no programmas FDISK, sistema netika automatiski 
restarteta, nospiediet taustinu kombinaciju Ctrl+Alt+Del, lai 

no jauna veiktu saknesanu no DOS disketes. 

10. Uzvedne A:\ ievadiet FORMAT C: /S un nospiediet taustinu Enter. 
Programma Format veic USB zibatminas datu neseja formatesanu, 
pievieno sistemas failus un prasa noradlt sejuma etiketi. 

1 1 . Nospiediet taustinu Enter, ja nevelaties ievadlt etiketi, vai 
ievadiet to, ja velaties. 

12. Izsledziet datoru un atvienojiet stravas kabeli. Atveriet datora 
parsegu un no jauna uzstadiet nonemtas PCI kartes. Uzlieciet 
datora parsegu. 

13. Pievienojiet stravas kabeli, iznemiet disketi un iesledziet datoru. 

14. Tiklldz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lTdz tiek atverta utilTta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 

15. Atveriet Integrated Peripherals (Integretas periferijas ierlces) > 
South OnChip IDE Device (Dienvidu mikroshemas IDE ierice) 
un Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device 

(Dienvidu mikroshemas PCI ierice), lai atkal iespejotu PATA 
un SATA kontrollerus, kas tika atspejoti, veicot 6. darblbu. 

16. Saglabajiet izmainas un izejiet no programmas. Dators veic 
saknesanu no USB zibatminas datu neseja ka C diska. 
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Nokluseta saknesanas secfba dazadiem datoriem atskiras, un to var 
mainlt, izmantojot utilltu Computer Setup (F10). NoradTjumus skatiet 
dokumentacijas kompaktdiska ietvertaja Computer Setup rokasgramata. 

Ja izmantojat Windows 9x DOS versiju, tiek paradTts ekrans ar Windows 
logotipu. Ja nevelaties, lai sis ekrans tiktu radTts, USB zibatminas datu 
neseja saknes direktorijam pievienojiet nulles lieluma failu LOGO.SYS. 



Divstavokju stravas poga 

Ja ir aktivizets interfeiss Advanced Configuration and Power Interface 
(ACPI), stravas pogu var lietot gan ka ieslegsanas/izslegsanas sledzi, 
gan ka gaidstaves pogu. Izmantojot gaidstaves iespeju, dators pilniba 
netiek izslegts, bet tiek darbinats gaidstaves rezTma ar nelielu 
energijas paterinu. Sadi var atri samazinat energijas paterinu, neizejot 
no lietojumprogrammam, un atgriezties iepriekseja darba rezTma, 
nezaudejot datus. 

Lai mainltu stravas pogas konfiguraciju, veiciet sadas darblbas: 

1 . Ar peles kreiso taustinu noklikskiniet uz Start Button (poga 
Sakt), pec tam izvelieties Control Panel (VadTbas panelis) > 
Power Options (Energijas opcijas). 

2. Loga Power Options Properties (Energijas opciju rekvizlti), 
izvelieties zlmni Advanced (Papildu). 

3. Sadala Power Button izvelieties Standby (Gaidstave). 

Kad stravas pogu esatkonfigurejis darbTbai gaidstaves rezTma, nospiediet 
stravas pogu, lai sistema darbotos minimala energijas paterina rezTma 
(gaidstave). Nospiediet pogu velreiz, lai sistema atri atgrieztos pilnas 
jaudas rezTma. Lai sistemai pilnTba atslegtu stravas padevi, nospiediet 
un turiet stravas pogu cetras sekundes. 

AUZMANIBU! Nelietojiet stravas pogu, lai izslegtu datoru, iznemot gadTjumos, 
kad sistema nereage; stravas izslegsana, neizmantojot operetaisistemu, var 
bojat cieto disku vai izraisTt datu zudumu. 
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Globala timekla vieta 

HP inzenieri ruplgi parbauda un atkludo HP un treso pusu piegadataju 
izstradato programmaturu, ka an izstrada operetajsistemas atbalsta 
programmaturu, lai nodrosinatu HP datoru veiktspeju, saderTbu un 
uzticamlbu. 

Parejot uz jaunu vai jauninatu operetajsistemu, ir svarlgi lietot 
attieclgajai operetajsistemai izstradatu atbalsta programmaturu. 
Ja planojat palaist Microsoft Windows versiju, kas atskiras no 
datora ieklautas versijas, jainstale atbilstosi ierlcu draiveri un utilltas, 
lai nodrosinatu visu Hdzeklu atbalstu un pareizu darbTbu. 

HP ir atvieglojusi jaunakas atbalsta programmaturas atrasanu, 
piekluvi tai, ka arl tas novertesanu un instalesanu. Programmaturu 
var lejupieladet no Web vietas http://www.hp.com/support. 

Saja Web vieta ieklauti jaunakie ierTcu draiveri, utilltas un 
parrakstamas ROM atteli, kas nepieciesami, lai HP datoros palaistu 
jaunako operetajsistemu Microsoft Windows. 

"Buvbloki" un partneri 

HP parvaldlbas risinajumi ir saskanoti ar citam sistemu parvaldTbas 
lietojumprogrammam un atbilst sadiem nozares standartiem: 

■ Web-Based Enterprise Management (WBEM); 

■ Windows Management Interface (WMI); 

■ Tehnologija Wake on LAN; 

■ Interfeiss ACPI 

■ SMBIOS 

■ Pre-boot Execution (PXE) atbalsts 
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Datu izsekosana un drosiba 

Datora ieklautais datu izsekosanas lTdzeklis nodrosina galvenos 
izsekosanas datus, ko var parvaldlt, izmantojot programmu HP Systems 
Insight Manager, HP Client Manager programmaturu vai citu sistemas 
parvaldibas lietojumprogrammu. Vienlaidu automatiska datu izsekosanas 
lldzekla un so produktu integracija lauj izveleties parvaldibas rlku, 
kas vislabak atbilst konkretajai videi, un racionali ieguldTt lldzeklus 
esosajos rTkos. 

HP piedava an vairakus risinajumus, kas lauj vadTt piekluvi vertlgiem 
komponentiem un informacijai. Ja ir instalets lldzeklis ProtectTools 
Embedded Security, tas novers nesankcionetu piekluvi datiem, ka arl 
parbauda sistemas integritati un autentifice tresas puses lietotajus, 
kuri megina pieklut sistemai (plasaku informaciju skatiet dokumentacijas 
kompaktdiskd ieklautaja dokumenta HP aizsardzTbas riku iegultds 
droslbas rokasgramata). DrosTbas lldzekli, piemeram, aizsardzTbas 
nki, palldz pasargat no nesankcionetas piekluves datora ieksejiem 
komponentiem. Deaktivizejot paralelos, serialos vai USB portus vai 
deaktivizejot nonemamo datu neseju saknesanas iespeju, var aizsargat 
vertlgus datus. Atminas izmainas notikumus var automatiski parsutlt 
uz sistemas parvaldibas lietojumprogrammam, lai proaktlvi pazinotu 
par datora ieksejo komponentu maimsanu. 



Aizsardzibas nki ir pieejami atseviskas sistemas. 



Lai parvaditu HP datora droslbas iestatijumus, lietojiet sadas utilitas: 

■ Lokali lietojiet utilTtu Computer Setup. Plasaku informaciju 
un noradljumus par utilitas Computer Setup lietosanu skatiet 
dokumentacijas kompaktdiskd ieklautaja Utilitas Computer 
Setup (F10) rokasgramata. 

■ Attali lietojiet programmaturu HP Client Manager vai System Software 
Manager. Si programmatura sekme droslbas iestatijumu drosu, 
saskanotu ieviesanu un vadlbu no vienkarsas komandrindas utilitas. 
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Saja tabula un sadalas sniegta informacija par datora drosfbas 
lTdzeklu lokalo vadTsanu, izmantojot utilltu Computer Setup (F10). 



Droslbas lldzekju parskats 



lespeja 



Apraksts 



Supervisor Password 
(Supervizora parole) 



Lauj iestatit un aktivizet supervizora (administratora) paroli. 

<£^ Ja ir iestatTta supervizora parole, ta ir nepieciesama, lai mainTtu 
Computer Setup opcijas, parrakstTtu ROM, ka art mainTtu 
atseviskus Windows standarta Plug and Play iestatTjumus. 

Plasdku informdciju skatiet dokumentacijas kompaktdiska 
iekjautajd Problemu noversanas rokasgramata. 



User Password 
(Lietotaja parole) 



Lauj iestatit un aktivizet lietotaja paroli. 

<£^ Ja ir iestatTta lietotaja parole, ta ir nepieciesama, iesledzot datoru. 
Plasdku informdciju skatiet dokumentacijas kompaktdiska 
iekjautajd Problemu noversanas rokasgramata. 



Device Security 
(lerTcu drosTba) 



lespejo/atspejo serialos portus, paralelo portu, prieksejos USB 
portus, sistemas audio, kd an tTkla kontrollerus (dazos modejos). 



(j?*^ Plasaku informaciju par utilTtu Computer Setup skatiet dokumentacijas kompaktdiska iekjautaja 
UtilJtas Computer Setup (F10) rokasgramata. 

DrosTbas lldzeklu atbalsts var atskirties atkanba no konkretas datora konfiguracijas. 
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Droslbas lldzekju parskats (turpinajums) 



lespeja 



Apraksts 



Network Service Boot 

(Tlkla pakalpojuma sdknesana) 



lespejo/atspejo datora sdknesanu no tlkla server! instaletas 
operetdjsistemas. (Sis lldzeklis pieejams tikai NIC modejiem; 
tlkla kontrollerim jdatrodas kopne PCI vai jdbut iegultam 
sistemas plate.) 



System IDs (Sistemu ID) 



Lauj iestatTt: 

• Lldzekju tagu (1 8 baitu identifikators) un Tpasuma tagu 

(80 baitu identifikators, kas tiek parddTts POST darblbas laikd). 

• Sasijas serijas numuru un universdld unikdld identifikatora 
(UUID - Universal Unique Identifier) numuru. UUID var 
jaunindt tikai tad, ja pasreizejais sasijas serijas numurs 
nav derTgs (parasti sie ID numuri tiek iestatTti rupnTcd un 
lietoti, lai identificetu sistemu). 

Tastaturas lokalizdcijas iestatTjumi (piemeram, angju vai vdcu), 
lai ievadltu sistemas ID. 



Plasaku informaciju par utilitu Computer Setup skatiet dokumentacijas kompaktdiska iekjautaja 
UtilJtas Computer Setup (F10) rokasgramata. 

Droslbas Itdzekju atbalsts var atskirties atkarlba no konkretas datora konfiguracijas. 
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Droslbas lldzekju parskats (turpinajums) 



lespeja Apraksts 



Master Boot Record Security Lauj iespejot vai atspejot lidzekli Master Boot Record (MBR) 
(Galvend saknesanas ieraksta Security. 

drosTba) j a f as j r iespejots, sistema BIOS noraida visus rakstTsanas 

pieprasTjumus pasreizejd saknesanas diska MBR. Ikreiz, 
kad dators tiek ieslegts vai no jauna sdknets, sistema BIOS 
salldzina pasreizejd saknesanas diska MBR ar ieprieks 
saglabdto MBR. Atrodot izmainas, tiek pieddvdts saglabdt 
pasreizejd saknesanas diska MBR, atjaunot ieprieks saglabdto 
MBR vai atspejot lidzekli MBR Security. Ja ir iestatTta iestatTjumu 
parole, td ir jdzina. 

Pirms tisas pasreizeja saknesanas diska formatejuma 
vai nodalTjumu mainas atspejojiet lidzekli MBR Security. 
Vairakas diska utilttas (piemeram, FDISK un FORMAT) 
megina veikt MBR jauninasanu. 

Ja ir iespejots lldzeklis MBR Security un piekjuvi diskam 
nodrosina sistema BIOS, rakstTsanas pieprasTjumi MBR 
tiek noraidlti un utilltas zino par k|udam. 

Ja droslbas lldzeklis MBR Security ir iespejots un piekjuvi 
diskam nodrosina operetdjsistema, ndkamajd saknesanas 
reize sistema BIOS nosaka jebkddas MBR izmainas un tiek 
parddTts MBR Security bndindjums. 

Plasaku informaciju par utilltu Computer Setup skatiet dokumentacijas kompaktdiska iekjautaja 
UtilJtas Computer Setup (F10) rokasgramata. 

Droslbas Itdzekju atbalsts var atskirties atkarlba no konkretas datora konfiguracijas. 
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Paroles droslba 

Lietotaja parole pasarga no nesankcionetas datora lietosanas, pieprasot 
ievadlt paroli, lai pieklutu lietojumprograrnmam vai datiem, ikreiz, 
kad dators tiek ieslegts vai restartets. Supervizora parole Tpasi pasarga 
no nesankcionetas piekluves utilltai Computer Setup, un to var lietot 
an lietotaja paroles vieta. Kad tiek paradlts uzaicinajums ievadlt 
lietotaja paroli, tas vieta var ievadlt supervizora paroli, un piekluve 
datoram tiek atlauta. 

Var izveidot vispareju tlkla paroli, kas sistemas administratoram lauj 
pieteikties visas tlkla sistemas, lai veiktu apkopi, nezinot lietotaja paroli. 



Programmas System Software Manager un HP Client Manager 
Software tlkla vide lauj attali parvaldlt parolu iestatTsanu un citus 
BIOS iestatTjumus. Lai iegutu plasaku informaciju, apmeklejiet 
http:/ / www.hp.com/ go/EasyDeploy. 



Supervizora paroles izveide, izmantojot utilitu 
Computer Setup 

Ja sistema ir iegulta drosTbas ience, skatiet dokumentacijas kompaktdiska 
dokumentu HP aizsardzTbas riku iegultas drosTbas rokasgramata. 
Ja supervizora parole ir izveidota, izmantojot utilitu Computer Setup, 
nevar veikt datora konfiguracij as mainu (lietot utilitu Computer Setup 
F10), lTdz tiek ievadlta parole. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, klikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Tiklldz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lTdz tiek atverta utillta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests istaja bndi, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradlts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) - ignorejiet to. 
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3. Izvelieties Set Supervisor Password (Iestatlt supervizora paroli) 
un atbilstosaja ekrana ievadiet paroli. 

4. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 

Lietotaja paroles izveide, izmantojot utilitu Computer Setup 

Ja lietotaja parole ir izveidota, izmantojot utilitu Computer Setup, 
datoru iesledzot, tam nevar pieklut, lldz tiek ievadlta parole. Ja ir 
iestatlta lietotaja parole, utilltas Computer Setup izvelne Security 
(Droslba) irpieejama izvele Password Options (Paroles opcijas). 
Paroles opcijas ieklauts parametrs Password Prompt on Warm Boot 
(Paroles uzvedne, veicot karsto saknesanu). Ja ir iespejots parametrs 
Password Prompt on Warm Boot, parole ir jaievada ikreiz, kad dators 
tiek atsaknets. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, klikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Tiklldz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lTdz tiek atverta utillta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 

Ja taustins F10 netiek nospiests Tstaja brldT, utilltai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F1 0. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradlts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) - ignorejiet to. 



3. Izvelieties Set User Password (Iestatlt lietotaja paroli) 
un atbilstosaja ekrana ievadiet paroli. 

4. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 

Lietotaja paroles ievadisana 

Lai ievadltu lietotaja paroli, veiciet sadas darbTbas: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, klikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart the Computer (Restarted datoru). 

2. Kad monitora tiek paradlts lodzins Enter Password (Ievadiet 
paroli), ievadiet pasreizejo paroli un nospiediet taustinu Enter. 

(g^s Paroli ievadiet uzmanlgi; drosTbas apsverumu del ievadTtas rakstzTmes 
ekrana nav redzamas. 
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Ja parole tiek ievadlta nepareizi, tiek paradlts zinojums "Invalid 
Password, Press any key to continue!" (Nederiga parole; nospiediet 
jebkuru taustinu, lai turpinatu!). Meginiet velreiz. Pec trls neveiksmigiem 
meginajumiem dators jaizsledz un pec tam no jauna jaiesledz, lai 
varetu turpinat. 

Supervizora paroles ievadisana 

Ja sistema ir iegulta drosTbas ierlce, skatiet dokumentacijas kompaktdiska 
dokumentu HP aizsardzlbas riku iegultas drosTbas rokasgramata. 

Ja datoram ir izveidota supervizora parole, ikreiz, kad atverat utilltu 
Computer Setup, tiek lugts ievadlt so paroli. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, klikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. TiklTdz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, Hdz tiek atverta utillta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests istaja bndi, utihtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F1 0. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradlts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) - ignorejiet to. 




3. Kad monitora tiek paradlts lodzins Enter Password (Ievadiet 
paroli), ievadiet supervizora paroli un nospiediet taustinu Enter. 

(g^s Paroli ievadiet uzmanlgi; drosTbas apsverumu del ievadTtas rakstzlmes 
ekrana nav redzamas. 



Ja parole tiek ievadlta nepareizi, tiek paradlts zinojums "Invalid 
Password, Press any key to continue!" (Nederiga parole; nospiediet 
jebkuru taustinu, lai turpinatu!). Meginiet velreiz. Pec trls neveiksmigiem 
meginajumiem dators jaizsledz un pec tam no jauna jaiesledz, lai 
varetu turpinat. 
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Lietotaja vai supervizora paroles maina 

Ja sistema ir iegulta drosTbas ierlce, skatiet dokumentacijas kompaktdiska 
dokumentu HP aizsardzlbas riku iegultas drosTbas rokasgramata. 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, klikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart the Computer (Restarted datoru). 

2. Kad tiek paradlts lodzins Enter Password (Ievadiet paroli), 
ierakstiet pasreizejo lietotaja paroli, ja ta ir nepieciesama. 

3. Nospiediet taustinu Enter. 

4. Nospiediet un turiet nospiestu taustinu F10, lldz tiek atverta 
utillta Computer Setup. Nospiediet taustinu Enter, lai apietu 
nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests istaja bndi, utihtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F1 0. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradlts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) - ignorejiet to. 



5. Kad tiek paradlts lodzins Enter Password, lai pieklutu utilltai 
Computer Setup, ierakstiet pasreizejo supervizora paroli, ja ta 
ir nepieciesama. 

6. Nospiediet taustinu Enter. 

7. Izvelieties Set Supervisor Password (Iestatlt supervizora paroli) 
vai Set User Password (Iestatlt lietotaja paroli). 

8. Kad ekrana tiek paradlts lodzins Enter Password, ievadiet jauno 
paroli un nospiediet taustinu Enter. 

9. Pirms iziesanas noklikskiniet uz File > Save Changes and Exit. 



Lai dzestu paroli, nevis to mairiftu, kad ekrana tiek paradlts lodzins 
Enter Password, nospiediet taustinu Enter, nevis ievadiet jaunu 
paroli. Sadi tiek dzesta pasreizeja parole. 
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Parolu notTrTsana 

Ja esat aizmirsis paroli, datoram pieklut nav iespejams. Noradljumus 
par parolu notlrlsanu skatiet dokumentdcijas kompaktdiska ieklautaja 
Problemu noversanas rokasgramata. 

Ja sistema ir iegulta drosTbas ieffce, skatiet dokumentdcijas kompaktdiska 
dokumentu HP aizsardzTbas riku iegultds drosTbas rokasgramata. 

Master Boot Record Security (Gal vena saknesanas 
ieraksta drosiba) 

Galvenais saknesanas ieraksts (MBR - Master Boot Record) ietver 
informaciju, kas nepieciesama, lai veiksmlgi veiktu saknesanu no diska 
un lai pieklutu diska saglabatajiem datiem. LTdzeklis Master Boot 
Record Security nosaka un sniedz atskaiti par netlsi vai launpratlgi 
veiktam izmainam MBR, piemeram, datorvTrusa izraisTtam izmainam 
vai izmainam, kas radusas diska utilltu nepareizas izmantosanas 
rezultata. Tas lauj arl atkopt "pedejo labo" MBR, ja MBR izmainas 
ir noteiktas sistemas restartesanas laika. 

Lai aktivizetu lldzekli MBR Security, veiciet sadas darbTbas: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, klikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. Tiklldz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lldz tiek atverta utillta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests istaja bndi, utihtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F10. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradlts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) - ignorejiet to. 



3. Izvelieties Advanced BIOS Features (Papildu BIOS lldzekli) > 
MBR Security (MBR drosiba) un nospiediet taustinu Enter. 

4. Uznirstosaja lodzina MBR Security spiediet augsupversto vai 
lejupversto bulttaustinu, lai izveletos Enabled (Iespejota) vai 
Disabled (Atspejota). 

5. Lai apstiprinatu veiktas izmainas, nospiediet taustinu Enter. Lai 
atceltu sis izmainas, nospiediet taustinu Esc. 
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Ja lTdzeklis MBR Security ir aktivizets, sistema BIOS rezTma MS-DOS 
vai Windows drosaja rezTma nelauj veikt nekadas izmainas pasreizeja 
saknesanas diska MBR. 



Lielaka dala programmaturu vada piekluvi pasreizeja saknesanas 
diska MBR, un sistema BIOS nespej noverst izmainas, kas var rasties 
operetajsistemas darbTbas laika. 



Ikreiz, kad dators tiek ieslegts vai restartets, sistema BIOS salldzina 
pasreizeja saknesanas diska MBR ar ieprieks saglabato MBR. Ja tiek 
konstatetas izmainas un pasreizejais saknesanas disks ir tas pats disks, 
no kura ieprieks tika veikta MBR saglabasana, tiek paradTts sads 
pazinojums: 

1 999 - Master Boot Record has changed. (MainTts galvenais 
saknesanas ieraksts.) 

1. Nospiediet jebkuru taustinu, lai atvertu programmu Setup un 
konfiguretu lldzekli MBR Security. 

2. Atverot Computer Setup, ir jaatspejo lTdzeklis MBR Security. 
Ir jazina supervizora parole, ja tada ir noradTta. 

Ja tiek konstatetas izmainas un pasreizejais saknesanas disks nav 
tas pats disks, no kura ieprieks tika veikta MBR saglabasana, tiek 
paradTts sads pazinojums: 

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed. (MainTts 
galvena saknesanas ieraksta cietais disks.) 

1. Nospiediet jebkuru taustinu, lai atvertu programmu Setup un 
konfiguretu lTdzekli MBR Security. 

2. Atverot Computer Setup, ir jaatspejo lTdzeklis MBR Security. 
Ir jazina supervizora parole, ja tada ir noradTta. 

Ja ieprieks saglabatais MBR ir bojats (maz iespejams), tiek paradTts 
sads pazinojums: 

1998 - Master Boot Record has been lost (Zudis galvenais 
saknesanas ieraksts). 

1. Nospiediet jebkuru taustinu, lai atvertu programmu Setup 
un konfiguretu lTdzekli MBR Security. 

2. Atverot Computer Setup, ir jaatspejo lTdzeklis MBR Security. 
Ir jazina supervizora parole, ja tada ir noradTta. 
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Pirms pasreizeja saknesanas diska nodalisanas 
vai formatesanas 

Pirms pasreizeja saknesanas diska nodalisanas vai formatesanas 
parliecinieties, vai lldzeklis MBR Security ir deaktivizets. Dazas diska 
utilltas, piemeram, FDISK un FORMAT, megina jauninat MBR. Ja diska 
nodalisanas un formatesanas laika ir aktivizets lldzeklis MBR Security, 
diska utillta var paradlt kludas pazinojumus vai, nakamrerz iesledzot vai 
restartejot datoru, lldzeklis MBR Security parada bridinajumu. 

Lai deaktivizetu lldzekli MBR Security, veiciet sadas darblbas: 

1. Iesledziet vai restartejiet datoru. Ja lietojat operetajsistemu 
Windows, klikskiniet uz Start (Sakt) > Shut Down (Beidzet) > 
Restart (Restartesana). 

2. TiklTdz dators tiek ieslegts, nospiediet un turiet nospiestu 
taustinu F10, lTdz tiek atverta utillta Computer Setup. Nospiediet 
taustinu Enter, lai apietu nosaukumlapu, ja tas ir nepieciesams. 



Ja taustins F10 netiek nospiests istaja bndi, utihtai var pieklut, 
restartejot datoru un velreiz nospiezot un turot taustinu F1 0. 

Ja izmantojat PS/2 tastaturu, iespejams, tiks paradlts zinojums 
Keyboard Error (Tastaturas kluda) - ignorejiet to. 



3. Izvelieties Advanced BIOS Features (Papildu BIOS lldzekli) > 
MBR Security (MBR drosiba) un nospiediet taustinu Enter. 

4. Uznirstosaja lodzina MBR Security izmantojiet lejupversto 
bulttaustinu, lai izveletos Disabled (Atspejota). 

5. Nospiediet taustinu Enter. 

6. Pirms iziesanas noklikskiniet uz Save & Exit Setup (Saglabat 
un iziet no iestatTjumiem). 

Kabela sledzenes nodrosinajums 

Datora aizmugurejam panelim var uzstadlt kabela sledzeni, lai dators 
fiziski tiktu nostiprinats pie darba virsmas. 

Ilustretus noradTjumus skatiet dokumentdcijas kompaktdiskd 
ieklautaja Aparatiiras rokasgramata. 
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Kjudu pazinojumi un atkopsana 

LIdzekli Fault Notification un Recovery apvieno jaunas aparaturu 
un programmaturas tehnologijas, kas novers svarigu datu zaudesanu 
un samazina neplanotas dTkstaves risku. 

Ja dators ir pieslegts tlklam, ko parvalda programmatura HP Client 
Manager, dators nosuta kludas pazinojumu tlkla parvaldibas 
lietojumprogrammai. Izmantojot programmaturu HP Client Manager, 
var attali planot diagnostiku, lai to automatiski palaistu uz visiem 
parvaldltajiem datoriem un izveidotu kopsavilkuma atskaiti par 
neapmierinosajiem parbauzu rezultatiem. 

IzlTdzinoss barosanas bloks 

Iebuvetais izlldzinosais barosanas bloks sniedz drosTbu, ja notiek 
neparedzeta stravas parslodze. Sis barosanas bloks var izturet lldz 
2000 voltu stravas parslodzi, neradot sistemas dlkstavi vai datu zudumu. 

Termiskais sensors 

Termiskais sensors ir aparaturas un programmaturas lldzeklis, kas 
kontrole datora ieksejo temperaturu. Sis lldzeklis parada brldinajuma 
pazinojumu, ja tiek parsniegts noteiktais temperaturas diapazons; tas 
lauj veikt aizsardzlbas pasakumus, pirms tiek bojati datora ieksejie 
komponenti vai zaudeti dati. 
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